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mu a DEFENSE DE LA REPUBLIQUE 





Le deuxième tour est décisif ! 





Joseph COMITI 


Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine 


Chirurgien en Chef des Hôpitaux de Marseille 





Henri ARNAUD 


Diplômé d'Etudes Supérieures 


Ancien Président du Secours Catholique 
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Le premier tour des élections législatives indique une remarquable /poussée 
\ 


de lUNION POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE. 


Mois il faut que tous les républicains et démocrates sachent bien que 
le deuxième tour sera décisif. Nos adversaires n'ont pas désarmé. Ils attendent 
et provoquent notre division pour reprendre leur entreprise de subversion. 


Tous les Français par delà leurs divergences doivent donc unir leurs 


suffrages. 
Cette large union est la condition indispensable pour que demain une 


majorité cohérente, puissante et ouverte à tous, permette d'entreprendre de 
vastes réformes dans l'ordre et la paix civile. 


Cette union est celle que je souhaite dans cette circonscription. C'est celle 
à laquelle j appelle aujourd hui tous les Marseillais. 


J'aimerais être le représentant de tous ceux qui refusent une conception 
collectiviste et totalitaire de notre Société. 


Un grand courant d'Union Nationale porteur d'espérances est né. Les 
Marseillais doivent y participer mieux encore le 30 Juin. 


REDONNONS A CETTE CIRCONSCRIPTION 
SON VISAGE DE TOUJOURS 


VU, LE CANDIDAT 


Imp. SOCIEM - Marseille 



































